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Sur une nouvelle espèce japonaise du genre 
Phoronis. 
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Grâce à l'amabilité de M. le Prof. I. Irrma de l'Université :j'ai pu 
“examiner récemment une espèce indigène du genre Phoronis. 

Nous connaissions depuis longtemps quelques formes larvales:nom- 
mées Actinotrocha. Nous étions accoutumés à en rencontrer un grand 
nombre parmi les Planktons de nos côtes et il nous paraissait toujours 
inexplicable que l'animal adulte ne se montrât nulle part. Or, le 
savant zoologiste en a découvert, ïl y a.un an, une colonie ‘assez grande, 
composée de plusieurs centaines d'individus. :C'est.de cette colonie que 
proviennent les spécimens que je vais décrire.ci-dessous: Chose étrange, 
on n'a, jusqu'au moment où j'écris, pas retrouvé cet:animal. 

On:sait que la Phoronis habite la mer et que chaque individu de ce 
‘genre s’y construit «comme demeure un long tube. (Chez ‘notre espèce 
ce ‘tube -est formé ide matières :chitineuses :sécrétées -par ‘dla ‘peau:de 
d'animal. Le paroi en.est très mince, byaline, d'une couleur jaune très 
“pâle ; ila ‘surface est isouillée d'une boue .qui semble être faite. des 
-excrétions mêmes.de l'animal.. On:n’y trouve jamais. de:sable. 

‘Ces tubes qui sont l'mm..de large, mais dont je n'ai pu ‘déterminer 
a longueur, :s'entrélacent formant un véritable feutre. : L'épaisseur:de 
ce dernier peut être.de ‘plus-40:mm. Un:petit ascidien ‘s'y ‘trouvait 
complètement ‘caché. ‘Au icentre . deila colonie -on compte de :k0 à 15 
individus sur 10 mm..cacré. 2 à a 

Chez, nos exemplaires, conservés dans l'alcool, le :corps mesure, y ` 

compris la couronne tentaculaire, plus de 40 mm. -de long et-0.5 mms. ‘de 


large. À l'état vivant, il était, sans doute, plus grand. Au sujet de 
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la forme du corps proprement dit, ainsi que de la couronne, j'ai 
trouvé qu'elle ne fût en rien différente de celle du Phoronis psammophila 
décrit par M. I. Corr.* 

Le nombre de tentacules était chez trois, individus pris au hasard, 
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de 45, DUT 138: Soit d'environ “180 ‘en Môyerine. Lis’ tenftacules 
mesurent elles-mêmes 2 mm..de long; *-* 

La colonie a été recueillie, ainsi „que me l'a communiqué M. le Prof. 
Lima, au mois @ son de année dernière, dans un dragage fait 
en rade ` dé Moioïso!" près ‘dé Misaki où be” érouvé notre station 
‘zoologique: EE Gee e eane T e eS 

Nous .ne connaissons à présent: que: sept “espèces” distinctes. -de 
Phoronis: a rer canne dent RARE ais E nain apte one 
Ress PRE Ps Wright: 

2..:.Ph: œustralis, Haswell. :+: u "x es omais cebras 

o 8:Ph:Buski; Melntosh. o “fie: uorysal one hs ary 

ori 4. Ph:Kowaleuskyr, Caldwell, x ni, uk ee 

5. Ph.:psammophula,;; Corie t © serani s mes Moins Lions us 

6... Ph. architecta,;: Andrews. e i Guettai keia vu G Ie Tga] 
7. Phgabatieriy Roule. er sbn 5 rasim rs 
w Lies quatre espèces européennes, savoir. Ph.: hippocrepiay Ph. 
Kowalevskyi, Ph. psammophila; et Ph. : Sabatieri, i ainsisque l'espèce 
“américaine, Ph. architecéa,:se. distinguent: très aisément, de notre espèce 
nice rqu elles: :ne-.possèdent.que. la. motti des: téntacules qu'a, cette 
dernière. : D'autre. part, Ph.1Buski; est fournie d'environ, 300: tentacules, 
c'est presque:le. double du nombre de notretespèce: : Quant-à:la Phoronis 
ausbralis il rest: pas: bésoïn::de.-la:comparer' avec: la. nôtre, acar ses 
téentacules-mésurant plus de: fois:la longueur de celles-de :cette-dernière 
n'out-pas:leurs:pareilles-parmi les:espèces:jusqu'icr décrites, inss =- 

: Notre -animal :ue -xépônd donè à-aucune-des . espèces connues et je 
crois être autorisé à en faire une nouvelle espèce; Ph.:ljima. 2551: 
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